お客様ご相談窓 □ 


日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、乾居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


修理など アフターサービスに 
関するご相談は 

TEL 0120-3121-68 
FAX 0120-3121—87 

(受付時間）36曰曰/9:00〜19:00 


商品情報やお取り扱いに 
ついてのご相談は 

TEL 0 120-3121-11 
FAX 0120-3121-34 

(受付時間）9:00〜17:30 
携帯電話、 PHS からちご利用できます。 

日曜-祝日と年末年始-夏期休暇など弊社の休曰は 
休ませていただきます。 


瑟信ち陆 ■ 

♦長年ご使用の冷蔵庫の点検を！ 

口 

こんな症状は 
ありませんか 

•電源コード、プラグ巧異常に熱し、。 

•電源コードに深い傷や変形巧ある。 
•焦げ臭いじおい巧する。 

• 冷蔵庫床面じいつち水巧'たまっている。 
•ピリピリと電気を感じる。 

• その他の異常や故障巧ある。 

► 

故障や事故防止のため、コン t ント巧5 
電源プラグをはすして、必す販売店じ、 
点検-修理をご相談<ださい。費用など 
詳しいことは販売店にご相談くだちい。 

J 


廃棄時(こごを意願います。 

2001年4月施行の家電リサイクルまでは、お客様がご使用済みのぶ蔵庫を廃棄される場合は、収集 • 運搬料金と再商品 
化等料金（リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市巧村に適正に引き渡すことが求められています。 


お客様メモ ^ 


購入年月曰•購入 
店名を記入して 
おいてください。 
サービスを依頼 
されるときに便 
利です。 



お買い上げ曰 

年月日 お名 

購入店名 

V 

電話 （ ） ^ 



參日立ホーム&ライフソリユーシヨン株式会社 

干1 05-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03) 3502-2111 


民 - SF50TAPAM ⑩ 
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お使いになる前に 


■扉の平行調整はおすみですか？（にす9ぺージ） 

-調節脚じよリ扉の平巧調整をおこなってくださし、。 

■ 運転開始後は（旺す10ページ） 

-庫内が充分冷えるまでに半日し:>1上ななる場合があります。 

•大きめの運転音がしますが、異常ではあリまだん。 

■自動製氷機を使うときには（に r 22ぺージ） 

-使いはじめは氷ができ始めるまでに約24時間ななる場合があリます。 
-1回の製氷個数は10個です。 

ご不明な点は TEL 0120 -3121-11 じご相談くださし、。 



この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みください。 

取扳説明書は保証書と共に大切に保管してくださし、。 














































































































































庫巧操作パネル 

(cr 13ぺージ） 


ド冷蔵 コーナー 

〇"16ページ） 


淵き下段 

( 縦21、22ページ) 


パワフル冷凍 
((CF 14ページ) 


巧なアイスルーム伯動製が機) 

( 應22ページ） 


t しクト製氷 
( BlF 1已ぺージ） 


r 

淵き上段 

( 朦21ページ） 


V _ 

A イスピード冷凍 
( 〇"1已ページ） 



給化タンク 


氷の作 U なた 

(技巧ページ ） J 


チルド•化通切替室 

I (調航 


(cr 18ページ) 


を蔵き 


(cr 18ページ) 


賊き 


( にす20ページ) 
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パワフル冷凍 . 14 

ハイスピード冷凍 • • • • 15 

セレクト製氷 . 15 

スピード製氷 . 16 

スピード冷蔵 . 16 

半ドアアラーム入/切 •• 17 


唐巧操巧パネ JI ； 



温度調節 .... 

冷蔵室/を凍室/チルド-水温切替室 I 

おさえめ運転 . 17 

自動製氷機の . 〇4 

設定切り替え 

製氷おそうじ . 24 
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ご使用の前に 


安全上のごを意（必ずおずりくださし、） 
使いはじめ 
•据え付け 
•使いはじめの手順 
参上手な食品の入れかた 
♦こんなときには（使いはじめ） 


page 


12 

使いかた 


12 


14 

18 

20 

21 

22 


温度調節のしかた 
•食品の貞モ蔵場所 
•温度調節と温度のめやす 

(冷蔵室/冷凍室/チルド•氷温切替室） 
こんなことが'できます 
冷蔵室 
野菜室 
冷凍室 

独立アイスルーム/自動製氷機の使いかた 
参氷の作りかた 
•自動製氷機の設定切り替え 
•製氷おそうじ 
•自動製氷機のお手入れ 
•こんなときには（自動製氷機） 

活用ガイド 


page 


28 

お手入れ 


28 

30 


部品のはずしかた 
お手入れのしかた 


page 


32 

お困りのとま- ■ 

こんなときには 
移動•運搬のしかた 
故障かな？!と思ったら 


32 

33 

34 


page 


3;フターサービス. 


37 

38 

39 
裏表紙 


仕様/冷蔵庫の消費電力量について 
ノンフロンを蔵庫について/冷ま室の性能/輸できる食品の動 
保証とアフターサービス（'必ずお読みくださし、） 
お客様ご相談窓口 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れお困りのときアフタ—サ—ビス 
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お使いになる人や他の人への危害、財唐への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 
説明しています。 

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明していまず。 


| A 警告 

\ 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 

、么注意 

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」 
内容でず。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明していまず。（下記は絵表示の一例でず) 


(S) 

\ 

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容でず。 

〇 

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容でず。 


A 警告 


据え付けるとを 


■アース（接地）を確実に巧う 



故障などじよる漏電じよ U 、 感電 
する恐れがあります。 

•アースエ事は、必す販売店じ依頼 
してくださし、。（にす9ページ） 


■湿気のをいところや水のかか 
るところには据え付けない 



電気絶縁が悪くなリ、感電•义災の 
原因じなります。 


—電源や電源プラグ-コードは 


■コンセントや配線器具の 
定格を超える使い方や交 
流100 vm 外での使用は 
しない 


0 


禁止 



他の器具と併用すると、分岐コ 
ン t ントが異常発熱して発义す 
ることがあります。 


♦定格15 A し>1上の〕ン t ントを 
単独で使用してくださし、。 


■電源コード-電源プラグを破損する 
よ5なことはしない 



傷つけたり、加工したり、 
熱器具に近づけたり、無理 
じ曲げたリ、むじったリ、 
引っ張ったり、重いちのを 
載せたり、冷蔵庫で押しつ 
けたり、束むたりしない 



お 


傷んだまま使用すると、感電-ショート- 
义災の原因じなります。 

♦電源コードや電源プラグの修理は販売店に 
ご相談ください。 


■めれた手で電源プラグの 
抜き差しはしない 



感電の原因じなリます。 


■電源プラグのほこりは定期的に取る 



電源プラグにほこりなどがたまると、湿気 
などで絶縁不良となリ、义义の原因じなリ 
ます。 

♦電源プラグを抜き、乾いた巧で拭いて 
くださし、。 


■地震などによる転倒防止の 
処!置をする 



転倒し、けがの原因じなリます。 
(cr 10ぺージ） 


■電源プラグはコードび下向き 
になるよう差し込む 



逆じ差し込わとコードじ無理が 
ななり、ショート•過熱し、感 
電•発义①原因じなります。 


■電源プラグは根元まで 
確実に差し込む 

〇 

差し込みが不完全ですと、感電や 
発熱じよる义災の原因じなります。 

♦傷んだ電源プラグ、ゆるんだコン 
t ントは使用しないでくださし、。 



A 警告 


—ふだんごほ用のとを 

■本体や庫内に水をかけない 


雜 


水めれ禁止 

電気絶縁が悪くなり、感電•义災の原因じなリます。 



■弓 I 乂しやすいらのは入れない 


0 


禁止 






虐 


ベンジン-エーテル • L P ガス-シンナー-接着剤 
などは引义爆発する危険があります。 


■冷蔵庫の上に水を入れた容器を置かない 


翁 


水ぬれ禁止 


句 



こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり、漏電し、 
感電-义災の原因じなります。 


■可燃性スプレーを近くで使わない 


0 


禁止 

引义して义义の原因じなります。 



■冷蔵庫の上にものを置かない 


0 


禁止 



扉の開閉などで落下し、けがをする恐れがあリます。 


■薬品や学術試料を保存しない 


0 


禁止 



揮発性の薬品など、厳しい管理の必要なちのは、 
家庭用冷蔵庫では保をできません。 


■自動製氷機の機械部には手を触れない 

接触禁止 

製氷皿が回転したとき、けがをする恐れがあります。 
(に r 22ページ） 

■ステンレスケースを分解しない 



■扉にぶ 5 下がったり引き出し扉やケース類に 
乗ったりしない 


0 


禁止 



倒れたリ、手をはさんだリして、けがをする恐れが 
あリます。 


0 


禁止 



ステンしスのはしでけがをする恐れがあります。 
はすれてしまったときは販売店までご連絡くださし、。 


お手入れのとを 


■冷蔵庫のお手入れの際は必ず電源プラグを 
抜< 




感電やけがをする恐れがあリます。 
(防30、31ぺ—ジ） 

♦必すプラグを持って抜いてくださし、。 



ご使用の前に 


{女全上のご注意 
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安ま上®^逢意^ 


A 警告 


を巧について（可燃性ガスを使用していますので、次のことにご注意くだをい。） 


■冷蔵庫本体にネジ等の鋭利な 
もので傷をつけない 


■冷蔵庫の周囲はすを間をあけ 
て据え付ける（旺す8ぺージ） 


■冷媒配管を傷つけたときは 
冷蔵庫か！5離れ乂気や電気 



可燃性の冷媒を使用しているため、 
壁内の配管な5冷媒が漏れると発 
义•爆発の原因じなります。 

また、真空断熱材を使用している 
ため、冷蔵庫壁内の真空断熱材に 
傷が付くと、冷えが悪くなります。 



冷媒が漏れた場含に滞留し、発义- 
爆発の原因じなリます。 


製品の使用を避ける 





傷つけたときは窓を開けて換気し、 
販売店または修理受付窓 noi20 - 
3121 -68 じご連絡ください。 



■廃棄姆分するときは販売店や市田； r ネオに引き渡す 



■庫内では電気製品を使用しない 


禁止 


药 


;を 


袋 


冷媒が漏れると、接点の义花じよリ発义•爆発の 
原因じなります。 


ちしちのとを 


■製品の異常や故障のとさは電源 
プラグを抜き運転を中止する 



感電やけがをする恐れがあリます。 


■分解-修理-改造は絶巧に 
しない 


分解禁止 

発义したり、異常動作してけが 
をすることがあります。 




♦必すプラグを持って抜いてくだ 
さし、。 


♦分解-修理が必要なときは、 
販売店へご相談くださし、。 


■可燃性ガスび漏れているときは 
冷蔵庫に触れず窓を開けて換気 
する 



電源プラグの抜き差しなどの义花で 
引义爆発し、义災や、やけどの原因 
じなります。 


—廃棄するとを 


■リヴイクルのときなど保管時の幼巧閉じ込みび 
懸念される場合はドアパッ夺ングをはずす 
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巧動-運搬のとを 


■傷付さやすい巧の上では冷蔵庫下部の移動車 
輪は使用しない 


0 


禁止 



移動車輪じより床材を傷付ける恐れがあります。 

♦傷付きやすい床では、保護用の板などを敷いてくだ 
さし、。 


—ふだんごほ用のとを 

■ダブルポケット前列には底 
まで入5ないビン類は入れ 
ない 


■運搬するときは運搬用取っ手を持つ 


〇 



取っ手し:>1外を持つと、手がすべってけがをする恐れが 
あります。（に尹 33 ページ） 

♦安全上、必す4人で運搬してください。 

♦イラストのよラに、扉を上じして運搬してください。 
♦取っ手をクしーン等で吊5ないでください。 


0 


禁止 



大きなビン類などを無理に入れる 
と、扉開閉時に落下し、けがをす 
る恐れがあリます。 


■食品は棚より前に出さない 


0 


禁止 



ビン類などが弓 I つ掛かつて落下し、 
けがをする恐れがあります。 


■冷凍室にビン類を入れない 


0 


禁止 



中身が凍って割れ、けがをする恐れ 
があります。 


■ 2 つじ(上の扉を開くときや 
他の人が冷蔵庫に触れてい 
るときは扉で指をはさまな 
いか確かめる 


〇 



扉と扉のすき間に指をはさみ、け 
がをする恐れがあります。 


■引き出し式の扉を閉めるとき 
は上面を持たない 


0 


禁止 


山 


占 


扉の上面を持って閉めると、指をは 
さんでけがをする恐れがあリます。 


■冷凍室の食品や容器をめれた 
手で触れない 




接触禁止 



凍傷じなる恐れがあ U ます。 
(特に金属製のちの） 


■最下段の弓 I き出し扉を開ける 
ときは冷蔵庫に足を近づけ 
すざない 


0 


禁止 



扉を開けたとき、足の甲などじ当 
たり、けがをする恐れがあります。 


■におったり変色した食品は 
食べない 



腐敗じよ U 、 食中毒などの病気の 
原因じなる恐れがあリます。 


■冷蔵庫底面に手を入れない 


0 


禁止 



清掃するとき底面に手を入れると、 
鉄板で手を切る恐れがあ U ます。 


ご使用の前に 安全上のご注意•使いはじめ 
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A 警告 

■冷媒回路（配管）を傷つけない 

可燃性の冷媒を使用しているため、漏れると発义-爆発の原因となります。 

■ 冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据え付ける 

V 

冷媒巧漏れた場合、滞留し発义•爆発の原因となります。 

□ 据え付け 



据えがけ場所は 


兽 


調 


巧び丈夫で水平なところ 

♦次のよラな場所では、丈夫な板を敷いてくださし、。 

•冷蔵庫底面の熱じより変色する恐れのある、じゆラたん•畳 
フ□ーリング-塩化ビニール製の床材など 
(夏場じは、床面が50〜60でになることがあります。） 

-冷蔵庫本体が傾く恐れのある、柔5ない床-弱い床など 

熱気-直射日光の当た6ないところ 

• 冷却力の低下をおさえ、電気代の厶ダを防ぎます。 

♦直射日光はプラスチック部分の変色の原因じちなります。 

湿気び少なく風通しのよいところ 

• さびの発生をおさえます。また電気代の厶ダを防ぎます。 

※硫化ガス噴出の温泉地区等に据え付ける場合は、配管の防さび処理が必要となる場合がありますので、 
あ5なじめ販売店じご相談ください。また、ガス喜じよる故障は保証の対象外となリます。 



川 






PdintS 周囲に巧かなぶ熱スぺースをあける 


最低左ち 0.5 cm な上、上部 lOcmm 上 


lOcmliLb 


• 冷蔵庫は食品を冷やすため、周囲な5熱を逃がしています。 
効率良く冷やすためじ、周囲に充分なすき間を開けてくださ 
し、。また、万一冷媒が漏れた場合、溝留し発义•爆発の原因 
じちなリますので、最低でち左ち 0.5 cm し: A 上、上部 lOcm し: A 上 
(冷蔵庫の天井面な 5) のすき間をあけてください。 

• 本体側面中央では、表示寸法より若干大きめになっています 
ので、放熱効率のためじち据付寸法はを浴をちってご準備く 
ださし、。 

♦背面は壁じ付け5れますが、振動音がするときや、 壁の巧質 
によって変色ずる恐れがあると き（圧縮機周辺の空気がホコ 
リを伴って上昇するため)は、壁な5離してください。 

参冷蔵庫の上に、ちのを置なないでください。 

• 特じ夏場は冷蔵庫の足元が熱くなりますが、放熱のためです 
ので異常では友 U ません。 




アース（接地》をする 


万一の感電防止や雑音障害を防く'ためじ、アース（接地）をおすすめします。 
特に、次のよラなとこ51こは必すアースをしてください。 

参±間や洗い場など水気のあるところ 
• 地下室など湿気のあるところ 


アース端子びあるとを 

アース線を背面左下のアース取り付けむじ （© 記号)と電源 
コン t ントのアース端子じ接続する。 

「アース線 （2.5 m )」 （別売品） 

部品番号 NW -60 R 6 52 


アース端子び無いとを 

あ買い上げの販売店じ依頼し、アースエ事 ( D 種接地工事- 
有料)をする。 

特に水気のるいところに据え付けるとき 

• アースの他じ、漏電しや断機の設置が義務づけ5れてい 
ます。詳しくは、お買い上げの販売店じご相談ください。 



アース 取り付けねじ 


アース 端子 


アース 線 
(銅線直径 1.6 mm ) 


广 接続してはいけないとこ5 

参水道管（感電の危険） 

参ガス管（爆発の危険） 

参電話線や避雷針の アース （落雷のとき危険） 

V_ ノ 



調が脚でをちの扉の平巧調整をする 


扉下がり•騒音•振動を防止します 


1，脚カバーの両端を持って、手前じ強 
く引いてはす'す。 

2 •左ちの調節脚を回して下げ、冷蔵庫 
を固定する。 

3. 左ちの調節脚を、冷蔵室左ちの扉が 
平行じなるよラに調整する。 

4 •脚カバーのツ^ (左ち）を巧に差し 
込み、取り付ける。 





ちの調節脚を ^ 
下げる 


♦調節脚を回す量は、扉段差 1 mm じつき1回転を目安じしてください。 

• 冷蔵庫本体が床になじみ、扉が平行に直るまでに、ある程度日数 （1 〜5曰）がななる場合があります。 



ご使用の前に 使いはじめ 
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巧い技^ 



地震にそなえて 


背面の取っ手 （2 ヶ所）にベルトを通し、丈夫な 
壁やなに固定ずる 

♦冷蔵庫用転倒防止ベルトのご使用を、あすすめします。 


r 冷蔵庫用範倒防止ベルト」（別売品） 

部品番号 R -826 CV 300 (1 本入り）を2個ご使用ください。 

詳しくは販売店 I こご相談ください。 



□巧いはじめの手順 


♦冷蔵庫は「食品の鮮度をよくするちの」ではなく、あくまでち「食品が傷むことじある程度のブしーキを 
なけるちの」です。取扱説明書じがって正しく使用し、適切な食品管理を瓜がけてくださし、。 


庫のを清掃ずる 

r しめ5せた柔5ない巧で清3 


しめ5せた柔5ない巧で清掃する。 

• 冷蔵室扉ポクット付近に小さな巧があいていますが、 
製造上必要なちのであり、異常ではありません。 






専用コンセントに接続ずる 

電源プラグは根元まで差し込む。 

参据え付け後は、すく'じ専用コン t ントじ接続できます。 
参周)皮数は 50/60 Hz (ヘルツ） 共用です。 


製氷皿と給水巧のおそうじをずる 

r 給水タンクじ水を入れ、「製氷おそうじ」をする。 


(cr 24ぺージ） 


r 



Q(^ 

III 


丫電源 100 V 
定格 15 AliA 上ソ 





巧か冷えてから食なを入れる 

充分じ冷えるまで約4時間、夏場など外気温の高いときは、半日し:>1上ななる 
ことがあります。庫内が充分冷えす' I 三食品を入れますと、入れる食品の量じ 
よっては、食品が冷えるまでに1曰じ I 上ななることちあります。 


/約 4 時間\ 
待って 





Q 上手な食品の入れかた 


■ ずさ間をあける 

詰め過ぎると、冷気の流れが 
悪くなります。 



■冷気の吹さ出し□を 
ふさがない 

冷気の流れ巧'悪くなります。ま 
た、食品巧凍ることがあります。 
特に生飲料を奥に入れると破 
裂する恐れ巧ありますので、充 
分ま意してください 。/ 



■ 食品は清潔に 

食品じは、意外に多くのちれ巧 
付いています。 



■密閉して 

ラ、ソプや密閉容器を利用すると、 
乾燥やじおい移りを防げます。 



■食品は冷まして入れる 

温巧い食品を入れると、庫内の 
温度が上巧り、電気代①ムグ I こ 
なります 0 



■ 新たな食品を重ねない 

冷えていた食品の温度巧上巧り 
ます。 



D こんなとをには 


冷蔵庫表面およ 
び巧や周辺び熱 
くなり、足元か5 
暖かい風び出る 


庫内びにおラ 


扉を開けると 
さしむ音びずる 


扉を開いたとを 
に家具などに当 
たる 


► 

► 

► 


( ffi いはじめ） 


庫内の熱をフアンや放熱パイプで庫外に逃びしているためで 
す。使いはじめや夏場は50〜60でになることらありますび、 
安全上、性能上は問題ありません。 


プラスチックの臭いのせいです。庫内び冷えると徐々に少な 
<なります。 


扉を開けると、庫内温度の変化により部品びきしみ、ピシッ 
と音びします。また、扉が閉まっていてら同様の音がするこ 
とがありますび、異常ではありません。 


冷蔵室の扉び開く角度をルさくできます。 





部品番号 

蔵を 

ち扉 

R-S50PAM 300 


左扉 

R-S50PAM 301 


約 13 0 ち 

部品および取り付け作業や費用など、詳しくは販売店じご相談ください。 


ご使用の前に 使いはじめ 
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ミ宜度諷 施尬危 


D 食品のお蔵場戸 if 



n 


J 


1 ~ 


—ド冷蔵コーナー 


;令蔵室 


約1〜6で 

お您菓類•デザートなど 

_ 約3〜6で 

ぺットボトル•卵•調巧料類など 


チルド•氷温切替き廟献 


9^0 約〇〜2で 

練製品やヨーグルトなど 


氷温 


__ 約一2〜〇で 

肉や魚など 


野糖 


約3〜 7 t ) 

野菜や果物など 



独立アイスルーム 

(自動製氷機》 


自動的 I こ氷ができます 


;令結 


約-21〜 -18 で 

アイスクリームや冷凍食品の保をなど 


ハイスピード冷巧ルーム 


パワフル冷凍ルーム 


周囲温度30で、各室温度調整を「中」じして、食品を入れす'じ扉を閉め、安定したときの温度の目安です。 
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おさえめボタン, 

おさえめ 

1 〇 〇 00 00、 
〇 〇 〇 〇〇 
、〇 〇〇/ 

、 

1 

•おさえめ運賠 （ 11す17ぺージ） 

V 

J 


• I 切替室調がツマミ 


チルド 

約〇〜2で 

,氷温 

約一 2〜〇で 


参パワフル冷凍運転時には、切營室温度巧若干低めじなることが 1 Q 

ありますので、、ソマ^をスライドして温度を調節してください。 I g 


冷巧室ダイヤル 

化 ミょ 

強 （。く） 

"中"より約2〜3で低め 

中 

約-21〜-18で 

じや 

い>3 (8%) 

"中"より約2〜3で高め 


•パワフル冷凍運転時は、上表の温度よりさらじ約3〜6で低めの 
温度じなります。 


製氷停止ボタン 1 

せいひよ一 

f 〇〇 〇 〇 〇 、 
〇〇 〇 〇 〇〇 
、〇 〇〇 ノ 

、 

1 

•自動製氷/製氷停止 （ に r 24ページ） 

V 

ノ 


冷蔵室ダイヤル ( ggro ^ Lo ) 

S よ 

強巧のド。。） 

"中"より約 1 〜 2 で低め 

中 

約 1 〜 6 で 

じや 

1弱ド。 8) 

"中"より約 1 〜 2 で高め 


•ダイわルを"強"または"弱"じしますと、チルド-氷温切曽室の温 
度も変わります。 

• ドアポク、ソトは、上表の温度より若干高めじなります。 


庫巧操作パネル 



♦\公 • 、ま • 

• nr /ま* 



製が停止 

♦な 

製纖そうじ S 秒巧 1 


おさえめ 

• ® 


HITACHI 








» 


参 



参 


参 


♦ 




参 


参 








参 


参 




参 


参 


参 


切替ま調節ツマ S 


チルド 


氷温 


- 


—V 

V —- 

切營室調節ツマ^ 


I イラストは冷蔵室温度忡」、冷凍曹互度忡」、チルド • 
水温切替室「水温」の設定を例に表示しています。 


D 温度調節と温度のめやず 

■ダイヤルで庫内温度調節びでさまず。 

-みだんは「中」の位置でお使いください。 

-特に冷え具合を変えたいときは、ダイわルをまわして調節してください。 

■ボタンを押ずと、お好みの運転びでをまず。 

■点字を付記して、目の不自由な方々に巧して配慮してありまず。 

点字は省略文字じなっていますので、身近な健常者の方が取扱説明書の内容を説明してあげてくださし、。 


使いかた 温度調節のしかた 



















































































































































































































こ んなる！ fe 魅麽盡ホす 


D 扉操作パネルとボタン 

操作ノ（ネルのボタンを押ずと、お好みの運転びできまず。 



•省エネのため、ボタンを押してランプが点なして巧5、約10秒後にランプ巧若干暗くなります。 

ご注意 

♦水や食品汁などがついた手で、ボタンを操作しないでください。故障の原因じなります。 


パワフルを凍 


借温でおいし < 保をするとさじ。 


パワフル冷凍ルームは冷凍室下段内 （0^21 ページ） 

1 パワフルを巧ボタン . 運転中 

を巧す。 


► 2 やめるとまはをう一度 
パワフルを巧ボタンを 
巧す。 
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「パワフル冷凍」中は通常の運乾よりも低い温度まで冷却しますので、通常の運転よりも多くの電気を消費します。 
「パワフル冷凍」を長時間ご使用じなると、アイスクリーム等が固くなったり、保をしていた食品の解凍時間が長く 
ぉったりします。 

電源プラグを抜き差ししたり、停電復帰した後は「パワフル冷凍」は解除されます。 

おさえめボタンを押すと、「パワフル冷凍」は解除されます。 

外気温が低い（約5で1^^1下）ときは、パワフル冷凍の効果が弱まります。 

外気温が高い（約35で1^^1上）ときは、パワフル冷凍の効果が弱まります。 


八イスピードを凍 


巧ームフ U —ジンクタまとめ買いしたとさに。 


ハイスピード冷凍ルームは冷凍室上段内（に尹21ぺージ） 

1 ステンレスケースに 2八イスピード 

食品を入れる。 を巧ボタンを 



3あとは待つだけ！ 

【約2時聞で rA イスピード 
をな J 運拓を自動終了） 


ハイスピード 

冷凍 





ランプ消灯 

4途中で止めるとまは 

をう一度八イスピード 
を巧ボタンを巧す。 


•「 A イスピード冷凍」中は冷凍室を優先して冷却しますので、冷蔵室の温度 
が上がりやすくなります。 

扉の開閉をなるべく少なくすることをおすすめします。 

• 「ハイスピード冷凍」または r スピード製氷」終3後の60分間は、再度ハイス 
ピード冷凍ボタンを巧してもランプは点なしますが、運転は巧いません。 
60分経過後、運転を開始します。 

参薄肉等の食品を入れるときじは、ラップをしてください。密着する場合が 
あります。 


ハイスピード 

冷凍 





ランプ消灯 



氷の作りかたは（に尹23ページ） 


"大きめ"の氷を作る場合 ' 

セレクト製化ボタン 
を巧す。 


<大をめ"のかを 
製化中 


2 "標準"のかを作る場 
合はをう一度セレクト 
製化ボタンを巧す。 





♦お買い上げ時は氷の大きさは"標準"（ランプ消な)じ設定されています。 

• 電源プラグを抜き差ししたり、停電復帰した後は氷の大きさは"標準"（ランプ消な)じなります。 
参自動製氷の設定が r 製氷停止」 r 製氷おそラじ」中の場合ち、 t しクト製氷の設定は継続されます。 
• tz しクト製氷で設定を変更した直後は、氷の大きさはすく'じ変わ5ない場合があります。 

参給水タンクの水が少なくなると"大きめ"の氷ができなくなる場合があります。 


使いかた 


こんなことびでさます 
















































































こ んなる ife 魅癌壶ま 3 5 


I スピード製か 


急ぃでがをっ<«^たぃとさ|ご。 


1 給水タンクに巧分かが入つ2八イスピード 
ていることを巧認ずる。 を；まボタンを 

巧す。 


► 3あとは待つだけ！ 

【約2時聞で r スピード製氷 J 
運拓を自動終了） 



ランプ点灯 




ハイスピード 
冷凍 

ランプ消灯 

>4途中で止めるとまは 


をう一度八イスピード 
を巧ボタンを巧す。 


参 r スピード製氷」運転中の製氷時間は"標準"時1回約60分、"大きめ"時1回約70分 
(1 0個）です。（周囲温度30で、扉開閉なしのとき） 

• 「スピード製氷」中は冷凍室を優先して冷却しますので、冷蔵室の温度が上がり 
やすくなります。扉の開閉をなるべく少なくすることをおすすめします。 

• 次のよラなときはランプは点なしますが r スピード製氷」運乾は巧いません。 
•自動製氷の設定が r 製氷停止」 r 製氷おそラじ」中、または r 製氷停止」な5「自 
動製氷」じ切り替えた直後。 （ に 尹 24 ページ） 

. 「ハイスピード冷凍」または r スピード製氷」終3後の60分間。 

-給水タンクに水がないときや、アイスクースの氷がいっぱいのとき。 


ハイスピード 

冷凍 




スピードを蔵 


食品夕飲み物等を急いで冷やしたいとさじ。 


スピード冷蔵コーナーは冷蔵室上段棚（じぶ1目ぺージ) 


1 スピードをな コーナーに 
食品を置<。 



冷やすことができます。 


2スピードを蔵 •••• 
ボタンを巧す。 



••►3あとは待つだけ！ 

【約4已分で r スピ—ドを蔵 
運拓 J を自動終了） 



スピード冷蔵^ 

ランプ消灯 

途中で止めるとまは 
をう一度スピードを蔵 
ボタンを巧す。 


スピード冷蔵 



ス、：ち章 

• 生飲料は凍結して破裂する恐れがあるので、吹き出し□①手前には置なないでください。 

お知5せ 

• 霜取り中はスピード冷蔵/ハイスピード冷凍のランプは点なします巧、それぞれの運転は行いません。 
霜取り終3後、自動的に運転を再開します。 



。 ◎ 

N1 

© 

UIITAOUI 


おさえめ運拓 

(庫巧操作パネル） 


ドアの閱閱が少ないとさや、旅巧なとで不在にするとさじ。 
圧縮勝の回転歡をおさえ、省エネ運転します。 


おさえめボタン 
を巧す。 



ランプ点灯 


運巧中 



ランプ点灯 


>2やめるとまは 

をう一度おさえめ 
ボタンを巧す。 



ランプ消灯 


参庫内温度が上昇したときは、一時的に通常運起に切り替わります。 

• 「おさえめ運転」を長時間ご使用じなると、乳脂肪分の高いアイスクリーム等はやわ5なくなることがあります。 

このときは r おさえめ運起」をやめてくださし、。 

♦電源プラグを抜き差ししたり、停電復帰した後は「おさえめ運転」は解除されます。 

パワフル冷凍ボタンを押すと、「おさえめ運転」は解除されます。 



アラームを止めると是は- S 

八イスピード冷凍ク八イスピード冷凍 
ボタンを"ピピッ" " ボタンを巧しラン 
と鳴るまで "約3秒" プを消す。 

巧しつづける。_ 、ん^ 

♦ 


ハイスピード 

t 么、巧 

/■ p /^ 



ハイスピード 

t 么、巧 

rp ぶ 



ランプ点灯 


ランプ消灯 


4)))再びアラームを鳴5すと是は 


八イスピード冷凍 
ボタンを"ピピッ" 
と！]鳥るまで "約3秒’ 
巧しつづける。 


ハイスピード 

t 么、巧 


P 八イスピード冷凍 
ボタンを巧しラン 
プを消す。 





ハイスピード 

t 么、巧 

のぶ 



ランプ点灯 


ランプ消灯 


♦半ドアアラーム機能は、冷蔵室-独立アイスルーム-冷凍室下段じついています。 

参お買い上げ時は、アラームが鳴る状態に設定されています。 

• 電源プラグを抜き差ししたり、停電復帰した後はアラームが鳴る状態に戻ります。 

• 「製氷おそラじ」運転中のアラームを止めることはできません。 

( 〇"「製氷おそうじ」は 24 ページ） 

• 「ハイスピード冷凍(スピード製氷)」運転中にアラームの入/切操作をすると「ハイスピード冷凍(スピード製氷)」 
は解除されます。 


使いかた こんなことびでさます 
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お蔵室 


r 




V 






チルド 


チルド*化温切替ま(調節） にす調節方法は 13 ぺージ^ 

氷温 


練製品やヨーグルトなどの食品のおいしさ 
や鮮度を保つ、約1で付近の温度帯です。 



魚介類や肉類の鮮度を長持ちさせる、約 一 1で 
付近の温度帯です。 




• 冷蔵室扉を閉めるときは、チルド-氷温クースを押しこんだが態で 
閉めてください。クースを弓 I き出した状態で扉を閉めると、ドアや 
クース、食品を破損すること巧あります。 


クース 


ひつ<0返るん棚 


普通の棚として 



ポケット（上段-下段) 

下段ポク、ソト①卵クースを裏返しじすると、 
通常のポク、ソトとして使えます。 



I 上段ポク、ソト 
'卵クース 
'下段ポク、ソト 
'ル物ポク、ソト 


♦卵を入れた時は、卵が飛 U ' 出さないよう静巧じ 
扉を閉めてください。 


棚をひっくり返すと 

背の高い食品が入 U ます。 



夕ーンポケット 


こ on 二 




ターンポケットを 
たたむと、 

SL のぺットボト 
ルが入ります。 


回面しを D 


扉を開けるとき 


扉を閉めるとき 




/で 

蔵 

室 


♦ち側の扉巧開いているが態で、左側の扉を開け 
るとき、回転しきりを持って開けないでくださ 
し、部おが破損すること巧あります。 


♦露付防止ヒーターが入っています。熱く感じる 
こと巧ありますが、異常ではありません。 
♦回転しきりは扉を開くとたたまれます。このが 
態のまま扉を閉めてください。回転しきりを起 
こして扉を閉めると、部品を破損することがあ 
ります。また、扉巧半開きじなります。 

♦回転しきり①ため、左側の扉は開閉巧多み重く 
感じる場合があります巧、異常ではありません。 


ご注意 

• チルド•氷温切替室の前には、食品を置巧ないでください。食品や部品を破損すること巧あります。 

♦食品を入れる際、ランプカバーに貨品を強く突き当てないでください。ランプカバー巧割れること巧あります。 
•調理直後のなべ、やなんなど熱い食品は、冷蔵室に入れないでください。（棚の耐熱温度は約50でです。） 
♦水分の多い食品を冷気の吹き出し□手前に置くと、凍ること巧あります。特にち飲料は破裂する恐れ巧あるので、 
置なないでください。 

♦巧んきつ類の果物を切ったり、皮をむいて保をするときは、そのまま棚に置巧ないでください。巧んきつ類の精迎 
成分で、プラスチックが変質します。 


19 


使いかた 


























































































































































































































































































































驟鬻寫茨舊舊稱影趕翁顯心お A 劍寶廣 € 暇綱 @ 鹽お賢夕^を控夕 g 
^顿剔顏趕题霜替心脅跡®假宿 ◎ 


薬0末などの グしープフルーツなどの 

小物野菜 やや中物野菜 



仕切りワイヤー 


LL ヴイブの白菜や 
キわべ、ソなどの ♦> 

大物野菜 •< 


野菜スタンド 

細長い野菜ち立てて収納 
できます。 


♦参•参 • 




段違いスライドケース 

しタスなどの 

中物野菜 

野菜ケース 

たて収納 コーナー 


野菜トレイ 


野栗ケ—ス 


野栗トレイ 



段違いスライドクースの下面より上に、食品 
が出ないよラじしてください。 

扉が完全に閉ま5ななったり、食品や段違い 
スライドクースが破損することがあります。 


ミ号れたときは、水洗い 
でぎます。 

お願い 

♦野菜卜しイじ葉ち①類を寝巧せて入れると、まれに 
凍結することがあります。 

食品包装用卜しイなどを敷いて入れてください。 

【こんなときには野菜にラップを】 

♦長むぎ、じ&、わけぎなど、他の食品へのじおい移りが 
気になるとき 

参使い巧け①野菜や果物 

♦野菜巧みないときや、包装された野菜巧多いとき 
•野菜室内の結露が気になるとき 



C お願い _) 

• 野菜の量や種類じよって、段違いスライドクースや野菜室天井に結露すること巧あります。 


會鼠®炭養憂 A 屈鐘おぶ©も A 易も A 易假も A 翁[段郝趕養該 


;令結上段 


食品を素早く冷やしたい時にご利用ください。 



ハイスピード冷凍ルーム 

( 〇"1已ぺージ） 

♦食品はステンしス部分に密着させて置きます。密着さ 
せていないと、ハイスピード冷凍の効果巧少なくなり 
ます。 


ステンしス クース 


収納食品例 


フリージングして保をしたい生魚、生肉 
食べきれす余ってしまった調理品 


を結下段 


食品の鮮度を落とさず、より長持ちさせたい時にご利用ください C 



パワフル冷凍ルーム 

( に F 14ぺ-ジ） 

r パフフル冷凍」ボタンを押すと、通常より低温で食品を 
保をします。 


収納食品例 


•スライド クース 

アイスクリームなどの小物、フリージングパックや密閉容器など 

. フリ_ザ—ク—ス 

冷凍食品、食パンなど 


お願い 

• 濡れた手で冷凍室のクースなどじ醜れないでください。凍傷じなる恐れ巧あります。 

• i 急分を含む食品を直接置なないでください。ステンしス部分がさ U ' ることがあります。 

♦冷凍室の各クースを水洗いしたときは、よく乾巧して巧5取り付けてください。 

• ステンしスクースのステンしス部分ははすせません。 

お知5せ 

♦寒冷剤（市販の保冷枕、食品用保冷剤など）の中に入っている尿素や硝安などが漏れると、クースの 
ステンしス部分巧さ U ' ること巧あります。 


野菜室 


使いかた 


冷凍室 

















































































































































































































ステンしスクース 
スライドクース 

冷凍貪品 
フリーザークース 


収納できる食品の高さ 

ステンしスクース•スライドクース： クース 端面まで 

フリーザークース： スライド クースの 下面まで 


• 各クース I こ収納できる食品の高さを守ってください。 

•扉巧確実に閉ま5なくなり、冷え巧悪くなります。 
•各クース上部の冷気吹き出し□を/ふさぎ、冷え巧 
悪くなること巧あります。 

-食品や各クースを破損することがあります。 

• スライドクースを外したまま使用しないでください。 

-食品が詰まったり、クース奥側じ落下したりします。 


で 


独^^ リ 身 ( g ■尺、 


r 


防音マット 


限 


1 


アイススコップ 



自動製氷機 


給水タンク 



アイスケース 


V 


自動製氷機で作った氷]^乂外①ちのは、入れないでください 


製氷時間と製氷能力 

♦製氷時間は"標準"時1回約120叫50分、"大きめ"時1回約 170-220 分です。（周囲温度30で、扉開閉なしのとき） 

1回の製氷で、10個の氷ができます。 

• アイス クースの 氷の収納量は、最多で"大きめ"の氷は約150個、"標準"①氷は約170個です。ただし クース 内の氷を 
な&さないと、それぞれ約80個、約90個で製氷を停止しますので、氷を前へな5すことをおすすめします。 
•次のようなときじは、製氷時間巧長くなります。 

•冷蔵庫の使いはじめ（冷凍室巧充分冷えていないときは、氷巧できるまで1こ約6^別寺間、夏場は24時間く&い 
巧巧ることがあります。） 

-扉開閉巧多いとき 

•「製氷停止」巧自動製氷」じ切り替えた直後 （ に尹24ページ） 

•氷を早く作りたいときは、スピード製氷をご利用ください。 （ 0^16ページ） 

V __ J 


で 


独輔裂化觀 做规 /£■ 



I 


給水タンクをはずす。 


2 



給水カバーを開け、 
水を入れる。 


みた 


3 


給水タンクの本体を 
持ち静かに運ぶ。 



4 


• 取っ手を持って手前じ 
引ぎ出す。 

給水タンクを「タンクセット位 
置」の奥まで確実に押し込む。 


-満か線 

給水ヵバ、-絲け合か線 

「満水線」まで水を入れる。 



「タンク」の底に手を 
そえて、水平に運ぷ。 




給水タンク①押し込み巧不充分なときは、 
給水されす'製氷できません。 


給水タンク内の水が r 給水線」 
までなくなつた5みを補給する。 


給水タンク內①水がみなくなると 
氷巧小さくなることがあります。 
氷を作&ないときは、給水タンク各 
部をよく乾燥させてちとの位置に 
戻してください。 

長期間氷を作5ないときは、自動製氷 
機の設定を r 製氷停止」じすることを 
おすすめします。（〇"24ページ） 


氷の保存について 

• 氷の量の確認、は貯氷量検知しバー巧自動的に行い、一定量になると製氷を停止します。 

• アイススコップは所定の位置に置いてください。貯氷部分に放置してありますと、貯氷量検知しバーに当たり、 
氷巧できなくなります。 


0 

禁止 


製氷皿 



アイススコップ 

具す氷量検知しバー 


正しい 

使い方 


アイススコップ 



最大お氷位置の目安線 


お願い 

• 給水タンクじは、水じ I 外は絶対に入れないでください。 

(ジュース、お茶、お湯などは故障や変形の原因じなります。（耐熱温度は50で）） 

•井戸水や淨水器などで塩素分などを取り除いた水やミネラルウォーター、一度沸騰させた水をご使用の場合は、 
雑菌巧繁殖しやすくなるため、こまめにお手入れをしてください。 

• 防音マットを外さないでください。氷の落下音巧大きくなります。 

参防音マット①下に氷巧入りこんだ '& 取り除いてください。 

参アイスクースに水を入れて氷を作5ないでください。クース巧割れる恐れ巧あります。 

• 夕①よラな場合は、自動製氷機の破損の原因じなります。 

-アイスクースに冷凍食品やアイスクリームなどを入れた場合。 

•アイススコ、ソプ巧貯氷部分に放置されている場合。 

♦アイ又スコップ収納部に氷などが入った場合じは、取り除いてください。アイス:コップが浮き上がり、扉が確実 
じ閉ま5なくなります。 

参独立アイスルームの扉は、ゆっくりと開閉してください。勢いよく開閉しますと、アイスクースな5氷がこぽれ、 
冷凍室に落ちることがあります。 


冷凍室独妾イスル—ム 使いかた 独妾イスル—ム\置製氷機の使いかた巧 























































































































































































































船 ア翩佔 y 輔製张機の 做 1 化括 


自動製氷機の設定切り替え 



庫内操作ノ くネルの製氷停止ボタンで、自動製氷機の設定を切り替え5れます。 



[ 

似 

\ 


製が停!^^ 



製氷むそラじ 5 胃し 



おさえめ 



•表示ランプ 
•製氷停止ボタン 

製氷停止ボタンを押すごとに、「製 
氷停止」- - r 自動製氷」が切り替わり、 
表示ランプと操作音で設定の状態 
をあ知5せします。 


■冬期など長期間氷が 
いらないとさは、 


製化停止 

製氷を停止します。タンクをよく洗い、乾かして所定 
の位置 I こ戻してくださし、。 


■自動製氷機で氷を 
作るときは、 


自動製氷 

給水タンクに水を入れ、 t ツトするだけで独立アイス 
ルーム I こ氷ができます。一定量の氷げおまると、自動的 
じ止まります。 

• r 自動製氷」運転中は表示ランプは点なしません。 

• お買い上げ時は、 r 自動製氷」じ設定されています。 



ランプ消灯 


♦電源プラグを抜き差ししたり、停電巧&復帰した後は「自動製氷」のが態に戻ります。 

• 「製氷停止」巧 sr 自動製氷」じ切り替えた直勸ん給水パイプ凍結防止ヒーター①予熱運転を行うため製氷時間が 
長くなります。 


製氷おそ5じ 


使いはめ夕1過闇し乂と使わな巧つたとさは、製が皿夕 
給水路のニスイタ/下 \3 U をおをラして < ださい。 


アイスクースを 
空じする。 



〇アイス クースの 底に 
^きれいなタオルを敷 
き、 t 、 ソトする。 


〇給水タンクじ水を 
^入れ、 tz 、 ソトする。 


独立アイつルーム•冷 
4凍室の扉を閉める。 



5 


庫内操作パ斗ルの 
製氷停止ボタンを、 
"ピピッ"と鳴るま 
で"約5秒"押しつ 
づける。 


心. 4.5 が 

製が i 止1 


参 

製がおそうじ 



A 



おそうじ中 


卜、、,— I 一-* \\; — I 一--* U ノ —… 


► 6 


約3分後、アラー厶が 
鳴リ終わって 
「おそうじ」完3。 


扉を閉めてあ待ち 
ください。 


24 


アイスクースに 
たまった氷や水 
を、タオルと共 
じ取り除く。 


P 乾いたタオルで 
a クース を 拭く。 


かたづけ 


おそ f つじ 



「めめり」や「水アカ」の発生を防ぐため、給水タンク各部は必ず週1回水洗いをしてください。 

•長期間氷を作5ないときは、必す給水タンク各部をよく乾燥させて冷蔵室の所定の場所じ戻してくださし、。 

自動製氷機の設定を r 製氷停止」じすることをあすすめします。（に尹 24 ページ） 

♦ 自動製氷機の設定を r 製氷停止」じしない場合、ときどき給水ポンプの運転音がしますが、異常ではありません。 



/ふた 


給水 カバー 俞 

パッキング 


淨水 


フイルター 


給水線 



満水線上部みたのフック部の引っ掛 


/——（パッ夺ンブ ）—— S 

けをはす'して、みたをはすす。 


みたの裏の切 U 欠き部な5パ、ソ 

(爪で/3、たを開けないでくださし、。） 


キングをはすし、柔5ないスポ 
ンジで水洗いする。 


► 

パッキング 

署)ソク 


,欠き部^ 


滿水線 


給水タンク 


ミき水 フィルターの 交換 

i 古くなった5交換してください。 

(約3〜4年巧目安です） 

»交換用ミき水フィルターのご注文 

部品番号： RJK -30 をご指定のうえ、お買い 
上げの販売店でお買い求めくださし、。 

(ミき水フイルターをはす'しても製氷 
能力は変わりません） 


クースを 矢 EP の 方向 
じ回し、みたな5は 
す'す。 


、ソ^ 



- C 浮水フイルター)- 

ク クースの 下側を指で 3 柔5ないスポンジで 
押さえなが5、淨水 水洗いする。 

フイルターのつまみ 
を指で引っ張っては 
すす。 


つまみ 




•台所用中性洗剤-漂白 
剤などは使用しない。 
参破れやすいので棒など 
ではつつなない。 


こんなとさには（自動製氷機) 


こんなとさ 

お調べ<ださい 

関連するぺ-ジ 

製氷しない 
氷の量が少ない 

•給水タンクに水が入っています巧？ 

•給水タンク巧奥まで正しく入っています巧？ 

•給水タンクのか巧凍っていません巧？ 

凍っている場合、冷蔵室温度調節を「弱」じしてくださし、。 

•淨水フイルターがろくなっていまだん巧？ 

•アイ:コップは正しい位置じあります巧？ 

•アイ:: 1 クースに食品など氷 1 乂外のちのを入れていまだん巧？ 

•自動製氷機を「製氷停止」じしていません巧？ 

•停電はありまだんでした巧？ 

•使いはじめなど冷凍室巧充分冷えていないときは、氷巧できるまでに約 6 〜別寺間、 

夏場は 24 時間く 5 いな巧ることがあります。 

•扉をひんぱんじ開けたり、多量の食品を一度に入れませんでした巧？ 

23 ぺージ 

25 ぺージ 

23 ぺージ 
24 ぺージ 

氷が丸くなる 
小さくなる 
つながつている 
突起ができる 

•長期間、お氷したままになっていません巧？ 

•扉をひんぱんじ開けたり、長時間開けたままじしていまだん巧？ 

•給水タンクの水が残り少な巧ったり、水を補給した後の最初の氷はつながったり、小さくでき^ 
ることがあります。氷がつながっている場合は、付属のアイ：1スコップで離してください 。 /U 
•停電になったことがありません巧？ 

参巧一な氷を作るためじ、製氷皿じは水路を設けています 0 この水路が氷の端じ突起として残ります 0 

家 突起 

氷がにおう 

•給水タンクが汚れていたり、水がちくなっていまだん巧？ 

•淨水フイルターをはすしていません巧？ 

•淨水フイルターが汚れていたり、ろくなっていまだん巧？ 

•お手入れに洗剤や、漂白剤などを使用していません巧？ 

•においの強い食品をラップしないで入れていまだん巧？ 

25 ぺージ 

氷に白いにごり 
がある 

•もともと、水の中に溶け逆んでいた空気の微細な気泡が、氷の中に閉じこめ 5 れた為です。 

ネラルウオーターや井戸水で製氷していまだん巧？ 

S ネラル分の多い水で製氷すると、白色の浮遊物（カルシウム結晶）ができることが 
あります。喜はありまだん。 

23 ぺージ 


使いかた 寶ァィスル-ム\昼製—使いかた巧 

























































































































































活用ガイド 


SU 時のまとめ胃 U 。 

ひとエちして保なすると、 

ムグを減らし、 _ 

おいしさち、便制さち、 

ぎ S にアツブします。 



を巧き 

レやがいをは冷麻がなすると便制 


を巧き 

巧つた食品はホームフ U —ジンクを 


じゃがいちは冷暗所で長期間保をできるので、 
安いときじまとめ買いしてち安/ら。ただ J 主意 
したいのは発芽。芽には毒性があるので、調理 
するときは芽のある部分は深くえく'る必要が 
あります。また、たくさん残って使いきれない 
といラときは、8つ割じして皮をむき、固めじゆ 
でて冷凍してあくと、いろいろな料理じ使い回 
しできて便利です。 



を巧き 



午乳巧游つた5ホワイトソースじ 


まとめ買いしたちのは最後まで使いき5なく 
ては意日末がありません。生鮮食品は、2巧使用 
や冷凍保をなどち頭に入れてお買物をしましよ 
ラ。とくにホー厶フリージングは厶ダを出さ 
ない究極の保をま。積極的に活用したいちの 
です。 



を巧き _ 

お巧のとまなおな巧 


一度開封した牛乳は早く使い切ることが大切 
です。 

牛乳は冷凍すると分離するので、残った5ホワ 
イト ソース じして冷凍室へ。 


お茶は香リがいのち。真空パックのちのでち 
アル5?自で包み、ポリ袋じ入れ冷凍室へ。開封 
したら一週間分 < らいすつ小分けじしプラスチッ 
ク容器に入れて。 

取り出すときはすく'開けないでしば5 く常温 
の場所に置くのがポイントです。 



を巧き 


簡単/ \ GU のみレん切 U 


水洗いして、水気を切つたパ t リを束ごとポリ袋 
じ入れて冷凍室へ。 

使ラときは袋ごとちみほく'すと、パ t リのみじん 
切 U が簡単じ。 



を巧き 


しよラげ、ねちびはすりおろして 


すりおろしたちのを、金属製のバットじ薄く平5 
じ延ばしてラ、ソプで包み、冷凍室へ。 

半凍結した5、一回の使用分す'つ/ \'ターナイフで 
筋目をつけて、板チヨコがじ。 

筋目のところをポキポキ折って使います。 



を巧き 


巧りごはんは冷麻が一香 


ごはんを2〜3曰し:>1上保をするときは冷凍室へ。 
1食すつラ、ソプじ包んで冷凍し、しンジで解凍 
すればアツアツご飯が簡単に。解凍時じはあ酒 
を少量みリなけると/ふつく 5おいしく仕上がリ 
ます。 



野ち室 


にんにくはスイ/し清けに 


じんじくは常温で長期間保をできますが、芽が 
出た U 、 干な5びた U します。こんなときは空き 
ビンなどじ入れ、オリーブオイルやヴラダ油を 
なぷるく 5いじミ主ぎ、野菜室へ。 

中華の炒めちのやスパヴテイーなど幅広く使え 
ます。 



を蔵き 


青レをが巧つたとまは 


薬日未じ使った青じそが残ったときは、水を含ま 
せた綿を敷いた空きびんの中に、茎を下にして 
冷蔵室へ。 

茎な5水分を吸い上げるので1〜2週間は新鮮に 
保てます。 



を蔵き 


たまごはとがつた方を下にして 


たまごはとがった方を下じして冷蔵室のたまご 
クースじ。 

とがった方を下にすると、殻の中の気室が上に 
きて呼吸しやすいと言われています。 



使いかた 活用ガイド 
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を蔵室 


•ポクット（上）（下) 


ラすいん棚 ポクット（上•下) 



ターンポクツト 

ひっくり返るん棚 


この棚ははすだまだん。 


小物ポクット 


チルド-氷温 クース 


ジわンボダブル 
ポクット 


•ジわンボダブルポク、ソト（左）（ち) 
•小物ポクット 



左ち①底面を軽く 
たたきなが&、持 
ち上げてはすす。 


参左ち①ポクッ h は入れ 
なえないでください。 
落下の恐れがあります。 


•ターンポクツト 



うすいん棚 



左ち①奥を弓 I つ掛けてありますので、奥をかし 
持ち上げ、手前に引き出します。 

取り付けるときは、奥面に当たるまで押し込ん 
でくださし、。 


ひっくり返るん棚 



奥の下側巧引っ掛けてありますので奥を持ち 
上げ、手前に引きます。 



クースをいっぱい I こ弓 I き出し、手前 
をみし持ち上げ、取り出す。 
取り付けはドアを持ち上げたが態で 
クースを押し込む。 



はす'れてしまった場合は、ドアち側の軸を棚下面ち側の 
巧にはめこみ、ち方向に力を加えなが5ドアを軽くたわ 
ませて、左側の軸を巧に差し込む。 


野巧室 



2 


3 




扉を手前いっぱいじ開け、図の 
よラに段違いスライドクースを 
持ち上げる。 


扉の手前を持ち上げ、さ&じゆつ 
くりと弓 I き出し、扉を傾ける。 


野菜クースを手前に持ち上げる。 

取り付けの際は、野菜クース左ち奥側の 
突起を枠の角巧に入れ、野菜クース/ろち 
を枠の上に粟せるようじ t 、ソトする。 


独立アイスルーム 


冷凍室上段 



ステンしスクース 


扉を開け、アイスクースを 
手前に持ち上げ引き出しま 
す。 


冷凍室下段 

スライドクース 



扉を開け、ステンしスクース 
を手前に持ち上げ引き出しま 
す。 

参ステンしスクースのステン 
しス部分ははす'せません。 





扉を開け、図のようじスライ 
ドクースを弓 I き出す。 


扉の手前を持ち上げ、さ&じゆつく 
りと弓 I き出し扉を床に着ける。 


フリ ーヴー クースを手前に持ち上げ 
弓 I ぎ出します。 


引き化し扉をはす'した時は 

► 野菜室 • 独立アイスルーム-冷凍室上段 



枠を下巧5取り付ける。 


枠を前な&差し込み取り付ける。 


冷凍室下段 


く 


枠を前巧5差し込み取り付ける。 




お知5せ 

♦プラスチック部品じは、ひっ巧き傷のよラに見える細い線巧入っていること巧あります。これはウェルド 
ラインといい、部品の成形時じ発生するものです。透明な部品じついて特に目立ちやすくなっています巧、 
強度上の問題はなく、割れに至ることはありません。 


こんなとをには 


お手入れ 
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お手入赖 


お手入れのしかた 

1 電源プラグを必ず抜き、点検をします。 

® 電源プラグが熱くなっていませんな？ 

( D 電源コードじ傷がありませんな？ 

2 食品を取り出します。 

3 巧れを拭き取ります。 

ちれが落ちじくい場合は、台所用中性洗剤を薄めて使い、 
その後めるま湯を含ませた巧で拭き取ってください。 

♦ 本体や庫内に水を巧けないでください。 

4 水滴が残っていたら、さらにから拭きをします。 

5 水洗いした部品を元の場所に戻します。 

〇 お手入れ後、電源プラグをコンセントにしっかり 
差し込みます。 


-^- 

電源プラグを抜いたあと、すく 
じ差し込んでも 10 分間は冷却 
運転をしません。 



I で 

m - 

ただし庫内巧冷えていない場合は、 

約30秒で運転を開始します。 

v _ J 


♦ 不審な点巧ありましたら、すぐにお買い上げの販売店へご連絡ください。 


一庫巧 

• 水洗いできる部品(下記)は、はす'して水洗いしてくださし、。 


m 


蔵室 


独立アイスルーム 


参ラすいん棚 
参ひつく U 返るん棚 
♦給水タンク 
参卵クース 
♦ポク、ソト類 
• ジわンボダブルポクツト 



参アイスクース 
• アイススコップ 
参防音7、ソト 



チルド•氷温切替室 

•チルド•氷温クース 


冷凍室上段 

• ステンしスクース 


野菜室 

♦野菜クース 
♦段違いスライドクース 
参野菜スタンド 
参野菜卜しイ 
♦仕切 U ワイわ一 


冷凍室下段 



• フリーザークース 
• スライドクース 
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一操作パネル-扉表面 

参操作パ斗ルは、やわ5ない巧でな5拭きをしてください。 

操作パ斗ルには、水をなけないでください。故障の原因じなります。 

参扉表面は、やわ5ない巧にめるま湯を含ませて拭いてください。 

~~ドアパッキンク ホ受け部 

汚れやすいとこ 5 なので、よく拭き取って 汁げ溜まった 5 拭き取ってください C 

ください。 




汁受け部 


令蔵唐の背面•巧 

脚カパーを手前に引っ張 
つてはすす。 

取り付けは正面から巧し 
化お。 

(ICF 9ページ） 


之調節脚を回し、床から浮 
かせ、冷蔵庫をまっすぐ 
手前じ弓 I き出す。 

傷の付きやすい床では保 
護用の板などを敷く。 



庫巧な交換 



3背面•壁•床の汚れを拭き取る。 

♦背面はホコリがたまったり、 
空気の巧流じよリ細ないホコ 
リが付着して黒くちれやすい 
とこ S です。 



上部、ソ^ 



广 


A 警告 


^電源プラブを抜く。 

2 うすいん棚上下2枚を取りはす'す。 

3カバー側面の隙間に指を入れ、ゆっくり手前に弓 I き、 

ランプカバーをはすす。 

※勢いよく引くと、ソ^巧折れる場合がありますので、 

っ、、;す音ド女'、 

※外れじくい場合はカバーを左ちじ揺さ振りな巧ら、 

ゆっくり弓 I くと外れやすくなります。 

4庫内なを交換する。庫内なはしっかりねじ込む。 

5庫内な交換後、ランプカバーの手掛け部を持って上 
部、ソ^をパネル巧に下側巧&差し込み、そのまま下 
部、ソ^をはめ込む。最後に全て①づ巧部を押し、残 
_ U の、ソ^をはめ込んでしっ巧り装着する。_ 

■ 庫内：):了はゆるみなくしっかりねじ込んでください。 

冷媒が庫内に漏れた場含、引义して爆発する恐れがあります。 


庫内なのごま夕 


形名をご指定のうえ、 


お買い上け①販売店で 
お求めください。 

• 市販のランプは絶が 1 こ 
使用しないでくださし、。 

冷媒が庫内じ漏れた場 
合、引义して爆発する 
恐れ巧あります。 

お 

手 

入 

れ 

庫内な 

音 15 品番号 R - S 36 NV 016 

お 


お願い 

参夕①ちのは使わないでください。 

•台所用洗剤の「家庭用品品質表示まじ基づく表示」①「液性」欄に、アルカリ性または弱アルカリ性と記載 
されている洗剤。（プラスチック部品巧割れたりプラスチック表面を黄変させること巧あります。） 

-みがき粉-粉せっけん-石油-熱湯-たわし•酸-ペンジン-シンナー-アルコール-漂白剤など。（塗装 
面やステンしス表面、プラスチックなどを傷めたり変色させること巧あります。） 

食用油が付いたときは、必す'拭き取ってください。（プラスチック巧割れる恐れ巧あります。） 

化学ぞラきんをご使用の際は、その注意書きじ従ってください。 

• 食品などの汁巧扉表面じ付いた場合は、すく'じ拭き取ってください。 

お知5せ 

• この冷蔵庫は、蒸発皿のお手入れは不要です。 


入 

れ 

の 

し 

か 

た 


参 


31 


















































































































こんなとをには… 


テレビ-ラジオ 
などに雑音び入つ 
たり、映像び乱 


れたりずる 


ぶ 



この冷蔵庫は圧縮機を PAM 制御しているた 
め、ごく微小なノイズび発生しています。 
テレビ-ラジオ-インターホンなどの機器 
か5離して据え付けてください。電源はア 
ンテナ線などか5離れたところか5とり、 
単独でアースをすることをおすすめします。 



r 製氷おそラじ J 
をしたのに水び 
出てこない 


自動製氷機を「製氷停止」にしていたときは、給水経路が凍 
結し、水び出ないことびあります。 

「自動製氷」に設定し、30分経過してか5 r 製氷おそうじ」 
の操作をして < ださい。 

参25ページの r 製氷しない」の内容ち、確認してください。 


塗装面に傷び 
ついたとさは 



放っておくと、さびや塗装の八ガレなどが発生しますので、 
早めに処置してください。 

【簡単な処置方法】※さびは紙やすりなどで落としてな5 
〇小さな傷はテープをはる。 

〇大きな傷は、防水性の壁紙をはる。 


/ \ 

停電したときは 

V --- 


^ 扉の開閉を減らし、新たな食品の保をはさけてください。 



長期間使わないときは 






電源プラグを抜いてか5庫内や自 
動製氷機のおそうじをし、2〜3 
曰間扉を開けて乾 I 燥させて<ださい。 
( ClF 24、2已、30、31ぺージ） 

参特に給水タンク内の淨水フイルターは、 
よく乾燥させてください。 


庫内の食品温度を 
はかるには 



霜取りは 


•冷蔵庫用温度計をご利用ください。 

温度変化の著しい庫内の空気温度ではなく、食品に近い温度が測れます。 

冷蔵庫用温度計 部品番号 R -624 FB 023 

詳しくは販売店にご相談ください。 

•一般のアルコール温度計で測る場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約1日 0 ml の水を入 
れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が 
得5れます。 


► 冷却器に付いた霜は自動的に解けます。解けた水は蒸発皿に 
たまり、自動的に蒸発しまず。霜取り操作は不要です。 

♦JS (日本工業規格)では霜取り中あよび霜取り終3後の冷凍負荷温度 
(食品温度)の上昇が5でし:>1下と規定されています。 
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■冷蔵庫を移動•運搬ずるときは、通路に防護シートなどを 
敷いてか!5行ってください。 

冷蔵庫内部の蒸発皿（外部な5見えません）じ水が残っていると、移動- 
運搬時に水が床面にこぼれることがあります。 


庫内の食品を 
取り出す。 


〇自動製氷機、 
蒸発皿の水を 
抜く。 


〇電源プラグを 
抜き、アース 
線をはずす。 


4調節脚を上げる。 

(にす9ページ） 


自動製氷機の水抜を 

W アイスクースの底じ、きれいな 
タオルを敷き t 、 ソトする。 

@給水タンクをはすし、独立アイス 
ルー厶、冷凍室の扉を閉める。 



(3) 庫內操作パ:？ルの製氷停止ボタン 
^を"約5秒"押しつづける。 


製が停止 

製がおそうじ 


んピ'ソ 



ピ- 


— 、 ソピ- 


_、、j ピー 


(3) 約3分後じアラー厶が止まった5、 
アイスクースじたまった氷や水 
をタオルと共に取り除く。 


蒸発皿の水巧を 

( T ) 冷蔵庫背面下部の排水□じ水を受 
^ける客器を置き、排水栓をはすす。 

@排水□①中にドライバーなど入れ 
て強く突き当て、奥じある膜を破 
る。（排水□な5水が出る） 

(3) 排水□な5水が出なくなるのを 
確認後、排水栓を確実に締める。 
(水漏れ防止） 


排水栓 I 


をきぁてク 
奥の膜を破る 



(冷蔵庫背面下部） 


移動-運搬のとを 



■ 背面-側面などをぶつけたり傷つけたりしない 

壁内の配管な5冷媒が漏れ出すと、义災-爆発の原因となります。 
また、壁内の真空断熱材に傷がつくと、冷えが悪くなります。 



階段の踊り場などで向さを変えたいとさ 

♦一度本体を起こし、回転用手巧け部を持ってゆっ 
くりと押して回してください。（傷の付きやすい 
床では保護用の板などを敷いてください。） 


取っ手（手かけ部）を持つ。 

扉巧開なないよラに、テープでしっなり固定してくださし、。 
冷蔵室扉のハンドルじは、テープ①下に紙などをあてて、 
粘着剤巧ハンドルじつなないよラじしてくださし、。 

安全上、必す4人で運搬してください。 

イラストのよラに扉を上じして運搬してください。 



お願い 

♦引き出し式扉の取っ手を、運搬時に使わないでください。破損の原因じなります。 
♦車などで運搬の際は、横積みをしないでください。圧縮機の故障の原因じなります。 
♦取っ手（手巧け部）をクしーン等で吊5ないでください。落下する恐れ巧あります。 


こんなとさには . 


移動•運搬のしかた 


お困りのとさ 
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まず、次のことをお調べください。 

それでも具合の悪いときは、お買い上げの販売店じご連絡ください。 （ 呆証とアフターサービス… 39 ぺージ) 


こんなとを 


全く冷スない 


よく冷スない 



お調べ<ださい-こんな理由でず 

電源は供給されています巧？ 

-電源プラグが抜けていません巧？ 

-ヒューブやブし一力一などが切れていません巧？ 

•停電ではありません巧？ 

正しく据え付けされている巧をご確認くださし、。 

•冷蔵庫じ、直射日光が当たっていません巧？ 

•近くにガ又しンジなど、発熱器具がありません巧？ 

•冷蔵庫の周囲に充分すき間があります巧？_ 

♦ 据え付け直後ではありません巧？ 

_(冷えるまで I こ約 4 時間、夏場は半日じ I 上な巧ることがあります。） 

♦温度調節が、 r 弱」 I こなっていません巧？ 

温度調節を r 中」または r 強」じしてくださし、。 


関連ずるページ 


♦冷蔵庫の中を確認してくださし、。 

• 食品をつめすぎてし''ません巧？ 

•熱いちのを入れていません巧？ 

•食品などで冷気の吹き出し□を食品などで/ろさいでいまだん巧？ 



♦ 扉をひんぱんじ開けていません巧？ 

♦扉が食品に当たって半開きになっていません巧？ 


ふ 



8ぺージ 


10ぺージ 


13ぺージ 


じ11ぺージ 


18〜22ぺージ 


♦ ドアパッキングと本体の間にビニール袋などがはさまっていたり、 
すき間があいていたりしていません巧？ 


♦ 夏場の特に暑い時期ではありません巧？ 

温度調節を「強」じしてくださし、。 

(周囲の温度が高いときは冷却力が低下し、 マイスつ リームが柔5巧く 
なったり、ドアポク、ソト①温度が高くなることがあります。） 


♦庫内操作パネルの r 製氷停止ラン刀が点滅していません巧？ 


13ぺージ 


36ぺージ 


冷蔵室- 
野菜室の 
食品が凍る 


•温度調節が「強」になっていません巧？ 

冷蔵室温度調節を「中」じしてください。「強」① 
ときは食品や給水タンク①水が凍りやすくなります。 

•周囲の温度が 5 たじ I 下になっていません巧？ 

給水タンクの水が凍ることがあります。冷蔵室温度 
調節を「弱」じすると凍りじくくなります。 



13ぺージ 


• 水分の多い食品を冷蔵室の棚の奥やチルド•氷温切營室に入れていまだん巧？ 11ぺージ 

冷気の吹き出し Dl こ近いと凍ることがあります。 


•野菜室はクー 3 ①周り巧 5 間接的に冷却しているので、クースの温度が 20ページ 

低くなっています。発泡スチ□ールの卜しイなどを敷くと、凍結が防げ 
ます。 


庫内や巧に 
水がたまる 


>乾いた巧で拭き取ってくだちい。また、じ I 下のことをお調べくだちし、。 

.扉が食品に当たって半開きになっていません巧？ 

-冷水ボトルなどの水がこぽれていません巧？ 

-蒸発皿①排水栓はしつ巧り締まっています巧？ 


20〜25ぺージ 
33ぺージ 


冷蔵庫の表面 
が熱くなり、 
足元か！5暖か 
い風が出る 


>庫内の熱をファンや放熱パイプで庫外に逃がしているためです。 
使いはじめや夏場は 50-^60 でになることちありますが、安全上、 
性能上は問題ありません。 


8,11ぺージ 


庫内のにおい 
が気になる 


> I こおい①強い食品をラップしないで入れていません巧？ 

脱臭機能は全てのにおい成分を取り除くことはできません。 

>使いはじめは、プラ又チックのにおいがしますが、徐々じ少なくなります。 


扉を閉めると 

•各室は冷気通路でつながっているため、扉を閉める ^ 

^ 3 

戸 

0 0 

" 〇 '' 



他の扉が開く 

風圧で他の扉が一瞬開くことがあります。 が 


:;j 




/で 

r クが夕 

r 1 

ッ 



扉を閉めた直 
後開けようと 
ずると扉が重 
く感じる 


>庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が一時的に低くなるためです。 


製かしない 
氷がおかしい 


>25 ページの「こんなときじは(自動製氷機)」をご覧くださし、。 


25ぺージ 


本体に触れる 
と"ピシッ"と 
わずかに電気 
を感じる 


>電気回路上、アース(接地)じ対して電気容量を生じる場合がありますが、 
故障ではありません。気 I こなる±易合は、アース(接地)をおすすめします。 


9ぺージ 


冷蔵室 

独立 

アイスル-ム 
冷凍室 



>乾いた巧で拭き取ってくだちい。また、じ I 下のことをお調べくだちし、。 
•扉はしっ巧り閉まっています巧？ 

•湿度が高くありません巧？ 

•扉を長く開けていたり、開閉回数が多くありません巧？ 


18,19,21，22 
ぺージ 


>野菜の乾燥を防ぎ、長持ちさせるためじ室内を高湿度に 
保っているためです。 



20ぺージ 


冷蔵庫 

外側 


>湿度が高くなると外側やドアパ、ソキンス扉に露がつくことがあります。 
また、扉を開閉したあと、冷気じより扉表面がくちることがありますが、 
異常ではありません。乾いた布で拭き取ってくださし、。 

>冷凍室温度調節を「弱」じすると、露がつきじくくなります。 


こんなとを お調べください-こんな理由でず 関連ずるページ 


故障かなと思った5 


お困りのとさ 


(霜が付く) 

露が付く 
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ときどき運転音び大きくなる 


水の流れるような音（チヨ□チヨ □) 
衝突するような音（コッコッ） 

沸騰するような音（ボコボコ） 

肉を焼くような音（ジユー） 

I 

何か引つかかるような音 （コッコッコッ) 
うなるような音（ブーン） 


ギュイーン、ガラガラ、ゴボゴボ 


をしむような音（ピシッ） 

(扉を開けたとき庫内か5聞こえる) 


扉を閉めた直後の（シュッ）という音 


冷蔵室扉を閉めた直後のフアンの回転音 


こんなとを 


お調べ<ださい 


関連ずるページ 


音がうるさい 
何か音がずる 


♦床がしつ巧りしています巧？ 

♦据え付けじ「がたつき」はありません巧？ 
♦ 冷蔵庫の周囲じちのが落ちていません巧？ 
♦背面が壁などじ当たっていません巧？ 
♦脚カバーがはすれていません巧？ 



8ぺージ 
9ぺージ 


「オートクール」は、 

.庫内操作パネルのおさえめ 
ボタンを"約3秒"押す。 


次の操作でやめることげできます。元 I こ戻す場合は、同じ操作を繰り返します。 

r が^ 2 •おさえめボタンを I ぉさぇめ 

品^^押しランプを消す。 ランプ消灯 



庫内操作パネルの 
「製氷停止ランプ」 
が点滅している 


弱 


製が停止 
:〇 

製がちそラじ5胃し 


故障をお知5せしていまず。 

• 「製氷停止ラン刀が点滅しているときは、自動製氷機•温度制御 
または、霜取り装置などじ異常があることをお知5せしています。 
お買い上げの販売店じご相談くださし、。 

• ただし下表の点滅パターンの場合は、故障でなくてち表示する場合が 
あります。 

ご相談の前に、下表の内容をご確認ください。点滅が消えれば正常です。 


馬威パターン 

考え5れる原因 

ご確認いただきたいこと ^ 

3回点滅 

♦ 製氷皿や貯氷量検知しバーに、 
食品などが当っている可能性 
巧'あります。 

♦独立アイスルームを空じして、 

「製氷おそラじ」を実施して 
ください。 

3秒点に後 

1回点滅 

♦冷凍室扉が、食品などじ当っ 
て半開きになっている可能性 
巧あります。 

♦冷凍室扉巧きちんと閉まることを 
確認し、冷凍室内が充分冷えるま 
でお待ちくださし、。 

3秒点に後 

2回点滅 

V 

♦冷蔵室扉が、食品などじ当っ 
て半開きになっている可能性 
があります。 

♦冷蔵室扉巧きちんと閉まることを 
確認し、冷蔵室内が充分冷えるま 
でお待ちください。 J 


23,24ぺージ 
21，22ぺージ 



•据え付け後、庫内が冷えるまでは大きな力で運 
転するので、音が大きくなります。 

• この冷蔵庫は PAM 制御圧縮機を搭載しています。 
扉開閉がるいときや周囲の温度が高いとき、ま 
た霜取り後は高速運転 I こ切り替わるので、音巧 
大きくなります。 


♦冷却のための液(冷媒)が流れる音や、除霜時の 
水の流れる音、蒸発する音です。圧縮機の停止 
中じち聞こえることがあります。 


•庫内の温度を制御する亡ーター等の運転音です。 


♦自動製氷機が離氷や給水をする音です。給水夕 
ンクが空のときじも運転をしています。 


• 温度変化じよりプラスチ、ソク部品巧きしむ音です。 


♦庫内に入った空気が急 I こ冷やされて、圧力が 一 
時的に低くなるためじ出る音です。 


• 扉を開けた時の庫内の温度上昇を素早く回復さ 
せるためじ、扉を閉めた直後じ r オートクール」 
をしている音です。 （停止のしかたは） 



このような音は故障ではありません 


アイス クース …1 
アイススコップ…1 
防音マット …1 


冷凍室上段 
ステンしスクース…1 


冷凍室下段 
フリーヴークース…1 
スライドクース…1 


ラすいん棚 
ひっくり返るん棚 
チルド’氷温クース 
ポク、ソト（上段) 
ポク、ソト（下段） 
ル物ポク、ソト 
ターンポク、ソト 
ジゎンボタ'ブルポク、ソト 
給水タンク 
卵クース 


冷蔵室 独立アイスルーム 


部品 


• r 定格内容積」は、日本工業規格 (JIS C 9801)| こ基づき、庫内部品のラち冷やす機能に影響巧なく、工具無しにはすせる 
棚やクース等を、はす'したが態で算出したものです。 r 定格内容積」じは、 r 食品収納スぺース」と「冷気循環スぺース」を 
3みます。 

• < 〉内は、 r 食品収納スぺース①目安」です。引き出し式/貯蔵室(野菜室，冷凍室)①場合、 r 定格内容積」と併せ「食品収納 
スペースの目安」を表示しています。 

•霜取りは]曰 ] 〜2回程度、]回の霜取り時間は20〜30分程度です。 


仕様^^憂雷ホ !量に OAA 55 


I 冷蔵庫の消費電力量(年間消費電力量）は、1999年の JS C 9801 ①改正じより ISO (国際標準化機構)規格に準じた 
試験方法じより測定し表示しています。 

なお、実使用時の消費電力量は周囲の温度や湿度、扉の開閉頻度や新しく入れる食品の温度•量など使い方じよって 
ち変化しますので、あくまで目安としてください。 

■消費電力量の試験条件 


W 25 :周囲温度25ででの1日当たりの消費電力量 ( kWh / 曰） 


野菜室 

里?菜 クース …1 

野菜卜しイ …1 

段違いつライド クース… 1 
野菜スタンド…1 
仕切りワイた 一… 2 


その他 

脚カバー …1 

取扱説明書 …1 

保証書 …1 


形 名 

R - SF 50 TAPAM 

種 類 

冷凍冷蔵庫 

定格內容積 

495 L 

冷蔵室 

271 L 

野菜室 

104 L く 66 L 〉 

冷凍室 

120 L く 77 L > 

外形寸法 

幅740 mm X 奥行 695 mm X 高さ177 0 mm 

電源コード 

2.7 m 

定格電圧 

100 V 

定格周波数 

50/60 HZ 共用 

電動機の定格 
消費電力 

50 Hz 

124 W 

60 Hz 

124 W 

電熱装置の定 
格消費電力 

己 OHz 

190 W (霜取り時） 

60 Hz 

190 W (霜取り時） 

消費電力 量 

冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示してあります。 

質 量 

101 kg 





」1 S C 9 8 01 

種 類 

冷凍冷蔵庫 

冷蔵庫 

冷凍庫 

「スリースター」「フオースター」機種 

庫 内温度 

冷凍室 

冷蔵室 

冷蔵室 

冷凍室 

一18でが^下 

己でじ1下 

己でが^下 

一18で下 

扉開閉回数 

8回/曰 

2 5回/曰 

2 5回/曰 

8回/曰 

周 凶； 皿 度 

2 5で 

周囲湿度 

7 0 + 5% 

消費電力量 
の表示 

年間消費電力量 （ kWh / 年） 

W25X365 日/年 


冷蔵庫の消費電力量につい 


2212211211 


故障かなとおらつた5 


仕様/消費電力量について 


お困りのとさアフタ—サ—ビス 
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アイスクース…自動製氷機で作った氷外のちのは、入れないでください。 


R-SF 己 OTAPAM 


うすいん棚 … 18.5 kg 

ひっくり返るん棚 -12.5 kg 

チルド-氷温クース上の棚… 10 kg 
チルド•氷温クース … 6 kg 


野 

菜 

室 


段違いスライドクース … 7 kg 

野菜クース … 18 kg 


室_ 


ステンしスクース 


8 kg 


-段 


室下 


スライドクース 
フ IJ — ザークース 


. 6 kg 
.15 kg 


ノン姐識 面;孤て •/ 淵 麵能誦强る食品の重を, 


ノンフ□ン冷蔵庫について 


♦この冷蔵庫じは冷媒た U ' 断熱材にフ□ンを使用せす、炭化水素レンフ□ン）を使用しています。炭化水素は 
オゾン層を破壊せす地球温暖化への影響ち非常に少ない地球環境に配慮した物質です。 

♦ タンフ□ン冷媒は可燃性です。冷媒は冷媒回路に密封されており、通常のご使用で漏れ出すことはありませ 
ん巧、万巧 一、 冷媒回路を傷つけてしまった場合は、义気•電気製品の使用を避け、窓をあけて換気してく 
ださい。その後、販売店または修理受付窓 □0120-3121-68 じご連絡ください。 


冷凍室の性能 


この冷蔵庫の冷凍室の性能は E も关 d (フォースター）です。 
冷凍室の性能は、日本工業規格 (JS C 9607) じ定め&れた方法で試験 
したときの、冷凍負荷温度(食品温度）じよって表示しています。 

■ JIS の i 式験方法は次の通りでず。 

♦ 冷蔵室の温度巧0でが^下とな5ない範囲で、最ち低い温度じなる 
よラ温度調節をして、試験を行います。 （〇^12ページ） 

♦ 冷蔵庫の据え付け場所の温度は、15^30での範囲を基準として 
し、ます。 

♦ 冷凍室定格内容積 100 L 当り 4.5 kg が^上の食品を24時間が^内で 
一18でじ I 下に凍結できる性能の冷凍室を、フォースター室と 
しています。 


収納できる食品の重さ 


棚やケースに収納できる食品の重さは次の通りでず。 


記 号 

フオース々一 

冷凍負荷温度 
(食品温度） 

一18で U 下 

市販を凍食品の 
貯蔵期間の目安 

約3力月 


■ 市販を凍食品の貯蔵期間 

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類-店頭で 
①貯蔵が態-冷蔵庫の使用条件などじよって 
異なりますので、一応の目安としてご覧くだ 
さし、。 


ァィスル—ム 
独立 


冷蔵室 
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件青 if 本巧ピコ 1 


(必ずお読み < ださい) 


つん 

し 


転居じよ U 、 お買い上げの販売店の アフターヴービ 
スを受け5れなくなる場合は、前ちって販売店じご相 
談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介 
させていただきます。 


修理に関するご相談な 5 U ' じご不明な点は、お買い上 
げ①販売店または TEL 0 1 20-3121-68 じお問い合わせ 
くださし、。 


冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年でず。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するためじ必要な部品です。 

V _ J 


保証書は、必す r お買い上げ曰•販売店名」などの記入をお確巧めのうえ、販売店巧5受け取っていただき、内容を 
よくお読みのあと、大切に保管してください。なお、食品の補償など、商品修理外の責はご客赦ください。 

( - 保証期間 - 

お買い上げの日か！51年間でず。 （ただし、冷凍ヴイクル•庫内冷却器用フアンおよ巧フアン t ーターは、5年間です。） 
なお、保証期間中でち有料じなることがありますので、保証書をよくお読みください。 


34〜3目ページにしたがって調べていただき、なお 
異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてか5、 
お買い上げの販売店にご連絡ください。 


■ ご連絡していただきたい内容 

アフターサービスを お申しつけいただくときは、下の 
ことをお知&せください。 


品 名 

曰立冷凍冷蔵庫 

お 式 

R-SF 己 OTAPAM 

お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

できるだけ具体的にお知5だくださし、。 

ご住所 

付近の目 EP などち併せてお知5だくださし、。 

お名前 


電話番号 

( ) - 

訪問希望曰 



■ 保証期間中は 

修理に際しましては保証書をご提示ください。 
保証書の規定に従って、販売店が修理させていた 
だきます。 

■ 保証期間が過ぎているときは 

修理すれば使用できる場合じは、ご希望じより修 
遇させていただきます。 

■修理料金のしくみ 

修理料金=技術料+部品代+出張料 

などで構成されています。 


故障した製品を正割ご修復するための料金です。揃髓①人件費、 
お術教龍、測定機器など設備費、-般管體など巧含まれます。 


修理じ使用した部品代金です。その他修理に 
付帯する部材などを含む場合ちあります。 


商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で 
す。別途、駐車料金をいただく場合巧あります。 


※形式は保証書じち記載されています。 


修理を依巧されるとをは（出張修理) 


ご不明な点や修理に関するご相談は 


面居されるとをは 


補修用性能部品の巧有期巧 


呆証書（別添) 


ノンフ□ンを蔵庫について/を凍室の性能/収納できる食品の重さ 


保証とアフタ—サ—ビス 


アフタ—サ■ビス 


出張料 


部品げ 


技術料 
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